8 


ΟΛΞΡΞΕ, ὅομη Βεαρετπ 
ΟΛΗΙΙΝ, Ίτθςςδήο ΑἰὈετΌϊηδ. 


ΝΑΜΕ δ ΑΡΌΠΕ55 ΟΓ Ρεπ5ον ϑυΒΜιττινς πεσοπο 


ΗΠΦΒΑΝΌ ΟΑΘΡΕΒ, σοπα Βθαδθη 5 1878 


Βογη 7 860 1878  Ἂµριαιο νὰ] Ονε 

[413 Ρίαςα 

Μπ ο αἹΕ8θ 18699 Ρίαεα 

κά Ματ 105 ριαο. Ἠθοες 01. ἵοζσι, Πύεῃ 
ΤΊ Μα 19}5 ρα Ὀπετ]6οῦα) Νύσα, Ὀῦν8η 
ΟΑΒΡΕΒ, ΝΠ1 118πι Νθγ[ᾶ 


πι 
εκ, 5-Γκ, Οξαπ 


Ε]αίηο 6. ζ8τ1419 
51Ο Νοττῃ 650 ξΕαοῖ, 
ἔτει, Όσα 


ῬΡαπἠθ]ι, Ἠβύση, Ὁσ8η 


ἨἩΌΘΒΑΝΌ 5 
ΜΟΤΗΕΗ 


ΜΟΕΑΠΙΩΝΌ. Αρα6β 


πΑαΜΙΙΥ ΠΕΡΠΕΣΕΝΤΑΤΙΝΕ 


ΟΛΒΙΤΠΙΕ, (Μτα.) Ἐ]8ήπε 046 


ΠΕΙΑΤΙΟΝ ΟΡ Ε.Β. ΤΟ ΗυΦΠΑΝΟ ΒΕΓΑΤΙΟΝ ΘΕ Σ.Π. ΤΟ ΜΙΓΕ 


ΟΑΠΙΙΝ, ΊτοςῬ9ήο ΑἸὈετγζπ6. 
0 Ώθο 


ΝΑΜΕΣ: ΝΥΑΙ͂ΒΟΝ, οἱ Ησπιγ 
ΡΙΑΓΕ5: 5Ππαγοη, Ἠ/πάςς, τπιῃ 


ΤΕΜΡΙΕ ΟΚΡΙΝΑΝ 


Ἠυββανο6 
«νο ΟΗΙΙΌΒΕΝ 


ΘΙΒΠΝΑΜΕ (σΑαριταιιζεο} 


αλλες Ἐαολ ΟΠΠ (Υ/ομιος [ἠνίπᾷ ος Ὀθαά) 13 Οτάστ οἵ ΠΙτῸ. 
ΘΙΝῈΝ ΝΑΜΕ5 


ΟΑΒΡΕΒ, ΝΘ1116 0Πατ]οῦῦ19 


ΥΝΝΗΕΝ ΒΟΒΝ 


ΡΑΤΑ 


ΒΑΡΤΙΖΕΌ (ΏΛτε) 


ϑελΙ ΞΟ (Ῥαιο ἃ Τεπιρ]ο) 


ΕΝΡΟΥΕΟ (ρλτε) ΜΙΡΕ ΤΟ ΗυΦΒΑΝΟ 


ΗυςβΑΝο. 


ΌΑτε ΟΚ ΕΙΠΘΤ ΜΑΠΠΙΑσΕ 


ΜΟΝΤΗ Υεαπ 


7 ΜΑΥ 1899 


βτατε ος 
αΟυΝΤΗΥ 


ΟΑΘΡΕΒ, Βειθεη ΟΥ8ΟΠ 


25 Οοῦ 1900 


το ΝΗΟΜ 


ῬΑΥ 


11, Μαν 13897 


5Ἱ, 
21, Μαγ 1916 | 2 Ἱό 


ΠΚΕ 
ΜΟΝΤΗ. ῬίΡε 


1 Λαρ 1888 


29 ὅυπο 1907 


ΦΕλι ΕΟ (πιο ἆ Τετιρὶο) 
ΕΗΙΓΌΒΕΝ το ΡΑΒΕΝΤΘ 


21, Μαγ 1916 


82 
1} ὅαπε 1928 |2ἱ Μοῦ 1916 
8} 


ἘΝΤΕΒ Αἰἱ ΌΑΤΑ ΙΝ ΤΗΙ5 ΟΒΌΕΒ: 


ΌΑΤΕϑ: 14 Αρ! 1794 
Το ἱπάϊςα!α {αὶ α «ΙΙ ἰς ἀπ Φπςθσίος οἱ {π9 {απιἰ]γ τορΓοοπ]οῇΐνο, ρίαςθ ἀπ ''Χ'' μολίπά {λα πυπιδαΓ ροι{αϊπίπᾳ {ο {41 εἰἰ!ά. 


πουν 
ΟΟΚΌ 


ΛΙ. 


ΟΑΘΡΕΒ,, Αρη66 Υ1ο18 


-[ᾱ- σοῦ 1902 


ΟΑΘΡΕΒ, Ἡ1114πι Τ,6ΒοΥ 


29 ὅαπο 1905 


1 ὅα]γ 1911 


1, 5ερῦ 1909 11 Μαν 1927 21. Μαγ 1916 


1 Νον 1913 


51, 
11 Μαν 1927 21, Μαγ 1916 
ΣΤ, ; 


ΟΛΔΘΡ ΕΒ, Ἐτηεβθῦ Μοτοῃ1. 


12 86ρῦ 1907 


Ὦ2 ΜαΥ 1916 


23 ὅυπο 1936 2} Μαν 1916 
8. 


ΟΛΘΒΡΕΒ, Τα]ετ]α σθπο 


24 ὅθι 1910 


ΟΑΘΡΕΕ, Ατοπε]]α. 


5 Αρτ 1915 


μοι ΜΑΥ 1928 


16 ζα]γ 1918 


1} ζυπε 1939 ΡΙ Μαν 1916 
91, 


Π, ὕυπο 1928 


0114 


21, Ματ 1916 Ν 


μα 1ά 2, Μαγ 1016 Ὦ 


21. ὅυπο 1919 


κ 


------. 


5ουβςξΕ6 ΟΕ ΙΝΕΟΗΜΑΤΙΟΝ 


1. Ε8πι τος 1Π Ῥο88 οὓς 


γή1118πι Τεου 0850εΓ 
18). Να η ΡΙΡΟΌῃ Βοος, 
Ηθοετ Ο40Υ, υζαΏ 


ΟΤΗΕΗ ΜΑΠΗΙΑΦςΕΘ 


ο 


ΝΕΞΣΕΒΒΑΒΥ ΕΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΘ 


